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( Separate paging is given to this part in order that it may be filled as a separate compilation ) 


भाग III -.- खण्ड 3 
[ PART III - SECTION 3] 

लघु प्रशासनों सेल्सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Miner Administrations ] 


प्रशासन 


अनुसूची 


सामान्य शर्ते 


संघ शासित प्रवेश , दादरा एवं नगर हवेली , 

(विद्युत उप - मण्डल -I ) 
सिलवासा , दिनांक 11 मई 1984 
सं० प्रशा० लोक० नि० वि०/विद्युत /बिल/ 439/ ( 2010)/ 
1984 --- भारतीय विद्युत अधिनियम , 1910 की धारा - 23 
के साथ में धारा - 51 को पढ़ते हुए अत : पहले की सभी अधि 
सूचनामों के प्रतिस्थापन का संशोधन करते हुए , " प्रशासक " दादरा 
एवं नगर हवेली , प्रवास अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विद्युत 
ऊर्जा आपूर्ति का निर्धारित शुल्क जो अधिसूचना के साथ संलग्न 
है सम्पूर्ण संघ शासित प्रदेश, वायरा एवं नगर हवेली के लिए बनाते 


1. यह शुल्क के स्थान पर सभी शुल्क प्रवृत हैं व शर्ते की 

जहां पर कोई करारनामा की व्यवस्था विशेष तौर 
के लिए लगातार पुराने करारनामा में शुरुक या किसी 
संशोधन पर उपरोक्त के अनुसार यदि रजामन्द हो । 


2 . यह शुल्क इस विषय के संशोधन एवं या कर आदि पर 

अतिरिक्त शुल्क लेने के बारे में प्रशासन द्वारा समय 
समय पर निर्णय दिया जाता है । 


यह शुल्क विमांक 1 - 6 -1984 से लागू माना जायेगा । 


3. यह शुल्क एकमात्र विद्युत शुल्क कर एवं अन्य बसूली 

सरकार द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जो 
कि उपभोक्ता द्वारा समय -समय पर अलग से शुल्क की 
अदायगी दी जाती है । 


प्रशासक के नाम एवं आदेशानुसार, 


एस० एस० कोलवेकर 
प्रशासक के सचिव , 


4 . अन्यथा वास्तव में इस शुल्क में ऊर्जा प्रापूर्ति एवं अंश 

आपूर्ति ही लागू मानी गई है । 


1 - 98 GI/84 


(39 ) 


40 


भारत का राजपत्र , जून 9 , 1984 (ज्येष्ठ 19, 1906 ) 


[भाग III.. . अण्ड 


5 . इस विषय में शुल्क व्यवस्था के तहद् प्रशासन की शर्ते 

एवं पेंटकर वमूली के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति 

को समय -समय पर प्रवृत किया जाता है । 
6. उप - भोक्ता के पास संकुचित भाड़े के दौरान 100 के . 

वी० ए० एवं 1000 के० वी० ए० सामान्य तौर पर 
11 के० वी० ए० पर 66 के० वी० होगा । कैसे भी 

ऊर्जा प्रापूर्ति का देना विभाग के अधिकार में है । 
7 . सभी एच० टी० उप - भोक्ता वास्तविक ऊर्जा के खर्च 
___ में उप - भोक्ता द्वारा 85 प्रतिशत के सुधार पर वह 

उन्हें अच्छे संघरित्र देने का प्रबन्ध करे । । 
8. उपरोक्त शर्ते प्रशासन के अधिकार के प्रतिकल कर 

प्रादि अलग- अलग शुल्क सही उप -भोक्ता के लिए उसके 
खर्च को इस व्यवस्था की धारा - 49 विद्युत आपूर्ति 
अधिनियम 1948 के अन्तर्गत यदि यह मंजूर करता 


9. ऐसे मामले के बारे में प्रश्न नहीं होता है कि प्रयोजनीयता 

कोई शुल्क को वास्तविक श्रेणी के कार्य पर या (व्याख्या ) 
इस खण्ड में शुल्क की व्याख्या पर संघ शासित प्रदेश , 
दादरा एवं नगर हवेली का अन्तिम निर्णय एवं बन्धन 

होगा । 
10. विभाग द्वारा 7 एच० पी० सम्बन्धित ऊर्जा का 

प्रतिष्ठापन करने की अनुमति न दी जाये अन्यथा उपरोक्त 
के तहद् उन्हें संघारित्र सहित अधिक मात्रा में ऊर्जा की 

पूर्ति के साथ ऊर्जा उपकरण शर्त के तहदू दिये जायें । 
11. यदि ऊर्जा प्रापूर्ति हेतुनिर्धारित उद्देश्य के अन्तर्गत शुल्क 

का विवरण यदि अलग - अलग उद्देश्य से सम्बन्धित 
ठेके के लिए प्रापूर्ति के प्रयोग हेतु पूरा नहीं किया जाता 
है या जहां पर अधिक शुन्क लागू न हो इसका मतलब 
है कि भारतीय विद्युत अधिनियम , 1910 के सहद् 
इसकी ऊर्जा को चुराना यह एक फजूल तर्क है । 
ऐसे मामले के अन्दर ऊर्जा की खपत बिल पहले ही 
प्रस्तुत कर दिया है अतः उस व्यवस्था के द्वारा उस 
कार्य पर अधिक शुल्क हेतु उचित आवेदन देने के लिए 
जिस तारीख से सम्बन्धित संयोजन दिया गया है अन्यथा 
उस मूल कारण को उनके सामने रखने के लिए अलग 
अलग समय में पारित करना । ऐसे प्रारोपण में यह अधिक 
शुरुक विधिनुसार कोई भी दण्ड के रूप में उप -भोक्ता 

से न लिया जाये । 
12. यदि उप - भोक्ता ऊर्जा का बिल दिये हुए समय के अन्दर 

भरने में असमर्थ होता है तो विद्युत विभाग को पूरा अधि 
कार है कि उसकी आपूर्ति को काटने के बाद सात दिन 
का स्पष्ट रूप से नोटिस उस उप- भोक्ता को देना 

होगा । 
13. यदि उपभोक्ता आपूर्ति के लिए भार को इस शल्क द्वारा 

पारणीय हेतु विशेष सूल्क के साथ चाहता है तो वह 
विखत विभाग ले सकता है । 


आवश्यक उपभोक्ता पर शुल्क -- 1 

प्राइवेट घरों, कोठियों , क्लब, होस्टल, एवं हस्पताल को 
वाणिज्य लाईन द्वारा चलाया जाता है अतः परोपकारी, शिक्षण , 
धार्मिक संस्थान प्रादि के आवेदन पर लाईट ,पंखे, रेडियो, पावश्यक 
गर्मी योग्य यंत्र एवं अन्य घर धारक के पास उपकरण है । 
( अ ) ऊर्जा दर : 
___ 1. पहले 30 यूनिट पर -- 45 पैसे प्रति यूनिट 

2. अगले 50 यूनिट पर 4- 55 पैसे प्रति यूनिट 
3. 80 यूनिट से ऊपर सभी यूनिट पर -- 75 पैसे प्रति 

यूनिट 
( ब ) उत्पाद शुल्क : 

उपरोक्त समय -समय से लागू है । 
( स ) मीटर भाड़ा : -- 

एक रुपया प्रति मिटर प्रति मास । 
( ज ) ज्यादा से ज्यादा वसूली :- - 

1. पहले 500 वोल्ट के लिए या उस 
___ भाग से सम्बन्धित दर 

रुपए 5/ 
2 . अतः प्रत्येक अलग से 500 वोल्ट 

के लिए या उस भाग से सम्बन्धित 
दर । 

रुपए 3/ 
( द ) बिलंबसहित प्रदायगी को बमूली : 

2 प्रतिशत प्रति मास । 
( ह ) ब. कम पाये वाले वर्ग को कुए के अन्तर्गत बिजली की आपूर्ति 

देने के लिए रुपए 5/ - प्रति संयोग प्रति मास के कार्य 

पर । 
मिलम्ब सहित अदायगी की वसूली : - - 

___ 2 प्रतिशत प्रति मास । 
शुल्क - 2 वाणिज्य : - - 
जिनके लिए लागू हैं, जैसे पुकान, कार्यालय, रैस्टोरैण्ट , बस 

स्टेशन, होस्टल, फोटो स्टूडियो , लाण्ड्रोज, ड्राईक्लीनरज , 
सिनेमा थियेटर एवं अन्य वाणिज्य संस्थापन आदि 


म. ऊर्जा वसूली :--- 

1. प्रथम 30 यूनिट पर -- 75 पैसे प्रति यनिष्ट वर 

2 . उपरोक्त 30 यनिट पर - 85 पैसे प्रति यूनिट दर 
ब. उत्पाद शुल्क : - - 

उपयुक्त समय-समय पर लागू है । 
स . मीटर भाड़ा :--- 
1 . सिंगल फेज मीटर के लिए - - रुपए 1/ - प्रति मीटर 

प्रति मास । 
2. थिरी फेज मीटर के हेतु --- रुपए 5/ - प्रति मीटर प्रति 

भास । 


- 
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आ. अधिक वसूली : --- 

प्र . सिंगल फेज सेंयोग रुपए 10/ - प्रति मास 
1. पहले 500 वुल्टेज 
2. प्रत्येक से अलग 500 

वल्टेज या उसके भाग के रुपए 5/ - प्रति मास 

सम्बन्धित । 
ब . थिरी फेज सम्पर्क : 
1. पहले 3 किलो बाहर के लिए - - रुपए 60/ - प्रति मास 

( रुपए 20/ - प्रति किलो 

बाहर प्रति मास ) 
2. प्रत्येक अन्य किलो बाहर या 

इस भाग से सम्बन्धित । रुपए 10/ - प्रति मास 
स . अविलम्ब वसूली :- - 

2 प्रतिशत प्रति मास 
शुल्क - - 3 औद्योगिक एल टी प्रेरणादायक ऊर्जा सम्पर्क : 


सभी प्रेरणादायक ऊर्जा सम्पर्क जो मान्य है उनके साथ जल 
मापूर्ति को भी शामिल किया जाये । 
( अ ) नियत वसूली : 
1. विद्युत के लिए संकुचित भार को रुपए 4/ - प्रति एच० 

10 एच० पी० सक शामिल पी० प्रति मास । 

किया जाये । 
2 . विद्युत के लिए संकुचित भार 
10 एच० पी० से अधिक होना रुपए 4/ - प्रति एच० 

पी० प्रति मास 
प्रथम 10 एच० पी० 
के लिए । रुपए 5 . 50 
प्रति एच० पी० 
प्रति मास अगले 40 
एच० पी० के लिए । 
रुपए 9/ - प्रति एक० 
पी० प्रति मास भाने 
वाले एच० पी० 
हेतु । 


( स ) ईधन समायोजन वसूली :--- 

ईधन संमायोजन वसूली की दर से गुजरात विद्युत मण्डल से 
उनकी कार्यवाही मासिक बिल के द्वारा वमूल की जाये । 
( अ ) अतिरिक्त वसूली : -- 

शुरुक का मतलब है विद्युत शुल्क इत्यादि जिसे कि समय -समय 
पर प्रवृत किया जाता है और गुजरात विधुत मण्डल उनसे अतिरिक्त 
वसूली करता है । 
( ब ) विद्युत खण्ड वसूली : 
___ कोई प्रेरणादायक ऊर्जा संयोजक उपरोक्त 7 . 5 एच० पी० 
को वगर संघरित्र द्वारा चलाया जाता है वहां से 2 . 5 प्रतिशत 
यनिट की खपत पर अतिरिक्त ऊर्जा खण्ड पर से विद्युत वसूली 
जो कि वस्तु सं0 - 2 में उपरोक्त दर्शायी गई है उसी के तहद् वसूली 
की जायेगी । 
( ह ) उत्पाद शुल्क : 

समय- समय पर से मान्य होती है । 
( ट ) मीटर भाड़ा :--- रुपए 50 - प्रति मीटर प्रति मास । 
( 8 ) न्यूनतम वसूली :-रुपये 12/- प्रप्ति एच० पी० प्रप्ति मास । 
( उ ) देरी से अदायगी की वसूली :-- 2 प्रतिशत प्रति मास । 

टैरिफ .-.! उच्चबोल्टता ( उद्योग ) 
यह सभी उपभोक्ता के लिए मान्य होगा जो कि 11 के . वी . 
की क्षमता के तहद् प्राप्त करते हैं । 
( अ ) मांगै वसूली : - - 

रुपए 35 प्रति के० वी० ए० पर विधेयक मांग पर से संविदा 
मांग । 
___ रुपए 70/ - प्रति के० वी० ए० पर बिल मांग के अन्दर 
संविदा मांग ज्यादा है । 

विल मांग जो है उन निम्न पर से अधिक ज्यादा है । 
अ. 75 प्रतिशत संविदा मांग । 
ग . उस मास के दौरान जो सही मांग का अभिलेख किया गया । 

स . 100 के० वी० ए० . . . . . . . . . . 
( ब ) ऊर्जा वसूली : - 35 पैसे प्रति यूनिट पहले की खपत पर . . . 
( स ) ईधन समायोजन वसूली : - - 

इंधन समायोजन वसूली को दर से गुजरात विद्युत मण्डल से 
उनकी कार्यावाई मासिक बिल के हिसाब से वसूल की जायेगी 
( ज ) उत्पाद शुल्क : -- समय-समय पर से मान्य होंगे । 
( ह ) शीर्ष समय का खपत वसूली : 
____ 7 पैसे प्रति यूनिट पर 50 प्रतिशत कुल यूनिट का एक मास 
के दौरान खपत है । 
( ट ) ऊर्जा खण्ड की वसूली : - - 

यदि उपभोक्ता की क्षमता खण्ड कम है तब . 86 हेतु प्रत्येक 
.. 01 की क्षमता खण्ड को बढ़ाकर . 5 प्रतिशत के हिसाब से कुल 
यूनिट की क्षमता पर अलग से वसूल की जायेगी । 


( ब ) ऊर्जा वसूली : --- 
1. विशुस के लिए 10 एच० पी० से 
ऊपर संकुचित भार होना चाहिए 30 पैसे प्रति यूनिट के 

लिए आवश्यक 

खपत । 
2 . विद्युत के लिए अधिक से अधिक 

संकुषित भार 10 एच० पी० 
होना चाहिए । 

36 पैसे प्रति यूनिट 
कुल खपत हेतु । 


42 
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[ भाग III -यण 3 
( 8 ) मीटर भाडा : --- 

अतिरिक्त वसूली: - - रुपए 10/ - प्रति दिन प्रति आपूर्ति तक 
1. रुपए 100/- प्रति मीटर प्रति मास हेतु त्रिविक्टर मीटर । 

-- - - - ---दिन तक तथा उसके बाद रुपए 5 / - प्रति 

दिन होगी । 
2 . रुपए 50/- प्रति मीटर प्रति माम के लिए एल०टी० 
मीटर के माथ में एम० डी० इन्डीकेटर । । 

2. टू फेला/ श्री फेष आपूर्ति : -- प्रकाशन पंखा के लिए छोटी संयंत्र 

- - - - इत्यादि । 
अतिरिक्त वमूली : - - मांग वसूली के तौर पर : 

ऊर्जा वसूली: - रुपए 1/ - प्रति यूनिट सभी यूनिट की खपत हेत । 
1 . अविलम्ब राशि वसूली : - - 2 प्रतिशत प्रति मास । 
टैरीफ - 5 कृषि एवं पालतू मुर्गी : 

उत्पाद शुल्क : - जैसे ऊपर लागू है । 

अतिरिक्त वसूली : --रुपए 50/ - प्रति मास समय का कार्य एक 
( अ ) ऊर्जा वसूली : -~- 45 पैसे प्रति यूनिट से सम्पूर्ण खपत पर । 

--- - --- - मास से ज्यादा नहीं होना चाहिए । 
( ब ) स्थिर वसुली : - रुपए 5 / - प्रति एच० पी० प्रति मास से 

3 . अस्थायी प्रेरणादायक ऊर्जा आपूर्ति : 
ऊपर 10 एच० पी० 
रूपए 8/ - प्रति एच० पी० प्रति मास से ऊपर 10 एच . प्रेरणादायक ऊर्जा संयोजन हेतु 1 रुपए 1/ - प्रति यूनिट की 

खपत । 
पी० । 
( स ) उत्पाद शुल्क : -- समय - समय से मान्य होगा । 

उत्पाद शुल्क : -- जैसे ऊपर लागू है । 

कम से कम बमूली : -- रुपए 15/ - प्रति एच० पी० संयुक्त 
( ज ) मीटर भाड़ा : - -रुपए 5/ - प्रति मीटर प्रति मास के हिसान 

भार प्रति मास या उसके बाद के भाग 
से लिया जायेगा । 

इत्यादि । 
( ह ) अतिरिक्स वसूली : -- रुपए 12/ - प्रति एच० पी० प्रति मास । 4. मीटर भाड़े हेतु अस्थायी आपूर्ति : - - 
( ट ) शोधन वसूली में अभिलम्ब : -- 2 प्रतिशत प्रति मास । 

सिंगल फेज मीटर रुपए 5/ - प्रति मीटर प्रति मास या उसके 
टैरिफ - 6 सार्वजनिक प्रकाशन : - - 

बाद के भाग इत्यादि । 
( अ ) 75 पैसे प्रति यूनिट के लिए सम्पूर्ण खपत । 

श्री फेज मीटर : ---रुपए 10/ - प्रति मीटर प्रति मास या 
( बा ) स्थिर वसूली : ---रुपए 2/- प्रति लैम्प प्रति मास । 

- - - - - उसके बाद के भाग इत्यादि पर । 
( स ) उत्पाद शुल्क : -- समय- समय पर से मान्य होगा । नोट : - उपरोक्त टैरिफ ( अस्थायी ) लागू होने के लिए अस्थायी 
( अ ) मीटर भाड़ा : -सिंगल फेस रुपए 1/- प्रति मीटर प्रति मास । 

आपूर्ति के लिये समय एक मास से अधिक नहीं होना 
थिरी फेस : -- रुपए 5 / - प्रति मीटर प्रति मास । 

चाहिए जिसका बाद में विस्तार हेतु अवधि को विद्युत 

विभाग दादरा एवं नगर हवेली, की सर्व सम्पति के 
( ह ) अभिलम्ब वसूली : - 2 प्रतिशत प्रति मास । 

बारा जहाँ के छोटे - छोटे बमूलियों को दोबारा दुहराया 
टैरिफ - 7 अस्थायी संयोजन 

नहीं जायेगा । 

असम्बद्धीकरण ---- 
___ 1. सिंगल फेस प्रकाशन : - ऊर्जा वसूली रुपए 1/ - प्रति यूनिट 
हेतु सभी यूनिट की खपत । 

यदि उपभोक्ता का बकाया एक मास की अवधि के अन्दर 
उत्पाद शुल्क : - जैसे ऊपर लागू है । 

नहीं निकाला गया तो उसे 7 दिन का नोटिस देकर सेवा संयोजन 
से असम्बद्धीकरण कर दिया जायेगा । 
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SCHEDULE 


ADMINISTRATION OF 
DADRA AND NAGAR HAVELI, ( U . T .) 

Silvassa, the 11th May 1984 
No. ADM| PWDELE[ B ]841439/ 2010 . ---In exercise of the 
powers conferred under Section 23 read with 
Section 51 - A of Indian Electricity Act , 1910 and in super 
session of all existing notifications , the Administrator, Dadra 
and Nagar Haveli hereby frames the tariffs specified in the 
Schedule appended to this notification for supply of electrical 
energy to the consumers in the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli , 
These tariffs shall come in force w . e .f. 1 - 6 - 1964 . 

By the order of the Administrator, 

S . S . KOLVEKAR 
Secretary to the Administrator , 
Dadra and Nagar Haveli 

Silvassa . 


General Conditipns : 

1. This tariff supersede all tariffs in force except in cases 

where any agreement provides specially for continuance 
of old agreement tariff or any modification there of as 

may have been agreed up on. 
2 . This tariff is subjected to revision andjor levy of sur 

charges as may be decided by the Administration from 

time to time . 
3 . This tariff is exclusive of electricity duty , taxes and 

other charges leviod by Government or other compe 
tant authorities from time to time which are payable by 
the consumer in addition to the charges levied as per 
the tariff . 


4 . Unless otherwise agreed to , this tariff for power supply 

is applicable only one point of supply . 
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5 . This tarifl is subject to the provisions of the Admini 

stration s Conditions and Miscellancolis charge for 
supply of clectrical energy as in force from time to 
time. 


DELAY PAYMENT CHARGES : 

2 % per month . 
TARIFF - II. COMMERCIAL : 

Applicable for shops , offices, rtstaurants , bus -stations 
photo studios, laundries, dry cleaners , cinem2 toentre . orice 
other comercial installations, 


6 . Supply to consumers laving COULIHUtOd loud belucen 

100 AVA 400 1000 KVI will be gencrally at 11 KV 
and for more than 1000 KVA at 66 KV . However , 
the voltage of supply 11 le ill the discieciun of the 
Department. 


1, N 11 , 1 , 2011 . 11 ։ Is its ild it .lain stveria4C բW 21 

Laclos of consumer s mstallation at 854 . They should 
provide available capacitors , 


8 . The above conditions are willoul prejudice to the 

right of the Administration to levy different tariff for 
such consumers as it may consider il cxpedicnt under 
the provision of section + 9 of the Electricity Supply 
Act, 1948 , 


9 . In case any question arises about the applicability of 

any tariff to any particului Ciuss oſ service or lly LO 
the interprctation of various clauses of these tariffs , the 
decision of the Administiation of the Union Territory 
of Dadra and Nagar Haveli shall be final and bind 
ing . 


. 1 ENERGY CHARGES : 

1, First 30 Units 73 Py, per unit . 

2. Above 30 Unit 85 P . per uit. 
B . EXCISE DUTY : 

As applicable (rom time to time, 
C . METER RENT : 

1. l or Single Phase meter Rs. 1 - per meter per monili . 

2 . for three Phase meter . Rs . 5, - per nicter per month . 
D . MINIMUM CHARGES : 
( a ) Single Phase Connections : 
1 . For first 500 W . 

ky. 10 ; - p lonth . 
2 . For every additional 
500 W . or part thereof . 

Rs. 51- per month 
( b ) Three Phase Connections : 
1. For first 3 KW 

Rs. 60 ,- per montı, 
(Rs. 20 , - per KW per month ) 


10 . The departon shall not permit installation of conner s 

ted load of 7 H , P , and above unless they are provided 
with the capacitor ul adequate rating to comply with 
power factor conditions . 


2 . For every additional 

KW or part thereof. 


Rs. 10 ,- per nonth . 


If energy supplicd for a specific purpose under ut 
particular tariff is used for a different purpose not con - . 
templated in the contract for supply and or for which 
higher tariff is applicable , it will be dçem 
red as misuse and stealing of energy within 
the meaning of Indian Electricity Act, 1910 . In 
such cases , the energy consumption bills already 
rendered for the service shall be revised by applying 
the appropriate higher tariff from the date of connec 
tion unless convincing reasons ulo adduced therc of 
for adopting it differcnt period . The imposition of 
this bigher tariff shall not relieve the conşuner from 
any penalitics as per the law . 


If the consumor fails to pay energy bill presented to 
him within the stipulated period , the Electricity De 
partment shall have the right to disconnect the supply 
aftor serving Seven days clear notice on such 
consumer . 


13 , A consumer requiring apply for loads not coverod by 

this tarifs may negotiate for special tarill with the 
Electricity Department . 


TANFF -) . a ) DOMESTIC CONSUMERS : 


Applicable to private houycy, bunglows, clubs , hostels and 
ispituls run on non -commrecial lines , Charitable educational 
cligious institutions etc . for lights , funs, radios , dontestic 
heating and other house hold appliances . 
1 . ENERGY CHARGES : 

1 . First 30 Unils 45 Ps. per unil. 
2 . Next 50 Units 55 Ps. per unit . 
3 , Above 80 Units 75 Ps, per unil . 


E . DELAY CHARGES : 

247 per inonth 
TARIFF - III, INDUSTRIAL L . 1. MOTIVE POWER CON . 
NECTION . 

Applicable 10 all motive power connections including water 
supply . 
A . FIXED CHARGES : 
i) For installations having 

contracted load upto & 
including 10 HP 

Rs. nt per HP PAT 

inoulli. 
( ii ) For installations having 

contracted load exceeding 
НР . 

Rs, t - per HP per 
month for 1st 

10 HP. 
Rs . 5, 50 per HP per 

pronth for the 

Next 40 HP. 
Rs. 94- per HP per 

month for 

remaining HPs. 
B . ENERGY CHARGES 
( i ) \ For installation uptu 
10 HP contractod load 

30 Ps . per unit for 

entire consubiption . 
( 1 ) Tor installation exceed 

ding contracted load of 
110 HP 

36 Ps. per unit for the 

ontire consoption . 
C . FUEL ADJUSTMENT CHARGES : 

Fucl clustiacnt charges as per the rule Laurent by the 
Gujujat Electricity Board in their preceding month s 
bill. 


. 


1. EXCISE DUTY : 

Ar applicable from time to time 
"METER RENT : 

Re, 1l - per meter per nionth . 
MINIMUM CHARGES : 
1. For 1st 500 W . or part thercof Rs. 51-. 
2 . For every additional 500 W . or Rs. 31-. 

part thereof. 
DELAY PAYMENT CHARGES : 

240 per month , 
1.6 .) Power supply 10 Humlets under Low Incone Gious . 

Rs. 5 - per Service connection per month . 
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[PART III — Sec . 31 
- - - 

S : - : - - : - : - - 
D) . ADDITIONAL CHARGES : 

C EXCISE DUTY ; 
Duties like Electricity duty ctc . Its in force from timic 

As applicable from time to time. 
10 time at Gujrat Electricity Board will be charged as 
additonal chatics , 

D . METER RENT : 
E . POWER FACTOR CHARGES : 

Rs. 5 , - per meter per inorth , 
Any motive power connection above 7 . 5 HP is run with 1 . MINIMUM CHARGES : 
Out apacitors shall be charged 2 . 5 % of units consumed 
als additonal power factor 

Rs . 12 xr HP pur month . 
charges as per the energy 
churcs mentioned in item B bove . 

F . DELAY PAYMENT CHARGES : 
E EXCISE DUTY : As applicable from time to time. 

21 per month . 
11 . METER RUNT : 

TARIFF -JV . l UBLIC LIGHTING : 
Rs. 5 /- per meter per monih . 
H . MINIMUM CHARGES : 

I ENERGY CHARGES : 

75 Ps . per unit for entire consumption . 
Rs. 12 ]- per HP per month , 
DELAY PAYMENT CHARGES : 

B . FIXED CHARGES : 
2 % per month . 

21- per lamp per month . 
TARIFH -) V . HIGH TENSION ( INDUSTRIAL ) 

C . EXCISE PUTY : 
This is applicable to all consumers who are drawing power 

As applicable from time to time. 
from 11 KV potential. 

D . METER RENT : 
A . DEMAND CHARGES : 

Single Phase : Re. 11 - per nieter per month , 
Rs. 35,- per KVA of billing demand upto Contract Three Phase : Rs. 5 ,- per meter per month . 
Demand . 
Rs. 70/- per KVA of billing demand in excess of Cou 

E . DELAY PAYMENT CHARGES : 
tract Demand , 

2 % per month . 
Billing Demand will be highest among the following : 

TARIFF - VIJ . TIEMPORARY CONNECTIONS : 
( a ) 75 % of contract demand . 

1 . SINGLE PHASE LIGHTING : 
( b ) Actual recorded during the month . 
( c ) 100 .KVA , 

Energy Charges Re. 11- per unit for all units consumed . 
B . ENERGY CHARGES : 

EXCISE DUTY : As applicable . 
35 Ps. per unit for entire consumption . 

MINIMUM CHARGES : Rs . 10 per day per supply 

upto 3 days and Rs. 51- per day , thereafter . 
C . FUE). ADJUSTMENT CHARGES : 

TWO PHASE / THREE PHASE SUPPLY : For lights, 
Fuel adjustment charges at the rute chargeu oy vujural 

fans , Smul appliances etc . 
Electricity Board in the precceding month s bill . 

Energy Charges : 11- per unit for all units consumed . 
D . EXCISE DUTY : 
. As applicable from tiine to tiine . 

EXCISE DUTY : As applicable . 

MINIMUM CHARGES : Rx, 50 / - per period of service 
E . PEAK HOUR CONSUMPTION CHARGES : 

not excceding one month . 
7 Ps. per unit on 50 % of the total units consumed dur 

TEMPORARY MOTIVE POWER SUPPLY : For mo . 
ing the month , 

Live Power Cogiñection , 
F . POWER FACTOR CHARGES : 

Energy Charges : Rc . 1;- per unit for all units consumed . 
If the power factor of the consumer is less than .86 for 
every 01 of power factor decrease , 5 % of the total 

EXCISH DUTY * As „ pplicable . 
units consumed will be charged as extral. 

MINIMUM CHARGES : 
G . METER RENT : 

Rs. 15/- per HP of connected loud per month or part 
( i ) Rs. 100 /- per meter per month for Trivector miciens . 

thereof. 
( ii ) Rs . 50 ,- per meter per month for LT, meters with 4 . METER RENT FOR TEMPORARY SUPPLY : 
M .D . indicators , 

Single Phuse meter : Rs, 5 - per meter per month or 
H . MINIMUM CHARGES : 

part thereof. 
As per Demak Charges : 

Three Phase meter : Rs. 10 - per meter per month or 
1. DELAY PAYMENT CHARGES : 

part thereof. 
2 % per month . 

Note : The above tariff ( lemporary ) are applicable for 

temporary supply for a period not cxceeding one 
TARIFF - V : AGRICULTURE & POULTRY 

molath which may be extended beyond the period 

witli the prior permission of the Electricity De 
A . ENERGY CHARGES : 

partment, for which the siinilar charges repeats , 
45 Ps. per unit for entire consumption . 

DISCONNECTION : 
B . FIXED CHARGES : 

if the urrears of thic Consumers are not cleared within : 
Rs. 5,- per IP per month upto 10 HP . 

pcrioul of 0124 month , the service connection will be disco11 
Rs. 8 . per TIP jer onth above 10 Hl . 

siected with a notice or 7 days . 


3 . 
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